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EINLEITUHG 


Im Orchester einige unbestimmte Akkorde. 

V o r h a n g. 

Auf der Biihne dunkelblaue Dammerung, die erst weisslich ist und spater intensiv 
dunkelblau wird. Nach einer Zeit wird in der Mitte ein kleines Licht sichtbar, welches 
mit der Vertiefung der Farbe heller wird. Nach einer Zeit Orchestermusik. Pause. 

Hinter der Buhne wird ein Chor horbar, welcher so eingerichtet werden muss, dass 
die Quelle des Gesanges nicht zu erkennen ist. Hauptsachlich sind die Bassstimmen zu 
horen. Das Singen ist gleichmassig, ohne Temperament, mit Unterbrechungen, die durch 
Punkte bezeichnet sind. 
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